Za spokój duszy 


w 10-tą rocznicę śmierci 


NASZEGO NIEZAPOMNIANEGO OJCA I DZIADZIA 


dr hab. inz. MARIANA 


GZERWINSKIEG 


PROFESORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ I AKADEMIT ROLNICZEJ, DEUGOLET- 
NIEGO KIEROWNIKA KATEDRY BUDOWNICTWA WODNEGO PK I DZIEKANA WYDZ. 


odbedzie sie w dniu 10 wrzeSnia 1985 roku o godzinie 19.30 


Msza swieta 


w kolegiacie św. Anny, na którą Życzliwych Jego pamięci zaprasza: 


RODZINA 


